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Título: Condensation cube 
Arista: Hans Haacke 

Año de Realización: 1963-5 
Tipo: Escultura cúbica 

Medio: Metacrilato 

1cm de agua aprox. 
Dimensiones: 76 x 76 x 76 cm 


AAA cai y 


La obra, Condensation cube, nos habla de 
cómo el entorno puede afectar a la vida. 


DESCRIPCIÓN 


Hans Haacke es un artista conceptual de origen alemán nacido en 1936 asentado en 
Estados Unidos. Interesado en la biología, la ecología y la cibernética; los sistemas 
físicos cerrados, el crecimiento biológico y los movimientos aleatorios. 

En sus primeros trabajos, época a la que pertenece la obra que nos ocupa, gestó una 
crítica al arte, a la institución y el sistema. Presentaba y documentaba procesos físicos 
dentro de formatos de estructuras sencillas y de apariencia industrial, que 
evolucionarían hacia una crítica social, política e institucional, como en este caso, al 


propio sistema del arte. 
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Se interesó por los textos de Ludwig von Bertalanffy, “Teoría general de los sistemas”, que 
fue, en origen, una concepción totalizadora de la biología (denominada «organicista»), 
bajo la que se conceptualizaba al organismo como un sistema abierto, en constante 
intercambio con otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones” 

Hoy en día esta teoría se aplica en diferentes ciencias como una gran aportación a la 


psicología social. 


En Condensation Cube utiliza a su favor el fenómeno físico de la condensación; Haacke 
planteó una escultura que funciona como un organismo vivo que es, a su vez, parte de 
un sistema más amplio y que reacciona a las condiciones de su entorno. La escultura es 
sensible a factores como la temperatura, la humedad presente en la sala, la cantidad de 
público a la hora de su exposición, con relación a los cuales, son decisivos elementos 


como los sistemas de climatización de la institución o los propios espectadores. 


AFECTACIONES 


Le afecta las cosas que funcionan, independientemente del espectador, y en este caso 
en concreto, el objeto no era lo relevante, sino el intercambio físico real que existe entre 
la obra y el entorno, incluyendo el espectador que afecta a lo que está encerrado en el 


cubo, el agua. 


úl Ludwig von Bertalanffy. (2024, 15 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 01:57, abril 15, 2024 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_von_Bertalanffy8.oldid=159449412. 
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Para una profunda comprensión de este proceso es necesario recurrir a un paper del 
MIT, Massachusetts Institute of Technology, de Mark Jarzombeck?, donde postula que el 
cubo pone en juego la complejidad e ilusiones entre el museo y la arquitectura que 
define su espacio. 

Esto no gira no solo en torno a la palabra “cubo” sino también a la condensación como 
construcción social. 

También nos explica el contexto en el cual se investigó sobre la condensación a 
mediados del XIX en Europa, para poder solventar y prolongar la vida útil de la 
arquitectura con materiales como piedras y ladrillos, de ahí parte la demostración de la 


condensación entre las paredes que deterioraba los materiales. 


Adolf Wilhelm Keim (1851-1913) es de los primeros científicos que trabaja para 
solventar cuestiones como las dilataciones, humedades en los diferentes climas y la 
afectación de las estaciones, donde se daba un germen llamado “Mauerfrass” (germen 
es su traducción); una enfermedad que “come paredes”, que, según Keim, era similar al 
cáncer que come tejido de un cuerpo vivo. 

Para protegerse, era necesario crear una ventilación que permitiese un flujo de aire, el 
positivo, que compensaría el flujo de agua, el negativo. La pared necesita tener tres 
capas, siendo la del medio un espacio para que circulara el aire. Este hecho conlleva 
una evolución a los materiales como asfalto o yeso, que, posteriormente se utilizaban 


para pintar o empapelar, lo que conllevaba unos costes elevados a la sociedad burguesa. 


2 Mark Jarzombek; Haacke's Condensation Cube: The Machine in the Box and the Travails of Architecture. Thresholds 2005; (30): 98-105. 
doi: https://doi.org/10.1162/thld_a_00292 
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Desde entonces, esta solución se ha utilizado para mantener las estructuras a salvo de 
las humedades hasta que, a mediados del siglo XX, en Estados Unidos, aparece el papel 
alquitranado y los revestimientos de plástico que se convierten en la norma. 

La estructura, (pared) es una metáfora biológica, ya que tenía que estar separada de la 
piel por un pulmón bidimensional, así la pared podía hacer su trabajo y además tener 


una función de telón o decorativa, garantizando una salud a estructura. 


La historia de la condensación da otro paso, acercándose así al significado del Cubo, 
cuando pasamos del calentamiento al enfriamiento del aire. La calefacción seca el aire, 
el aire acondicionado,con la patente de Willis Carrier en 1906,se usaba principalmente 
para enfriar la maquinaria de las fábricas de papel y molienda, ya que aporta humedad 
al ecosistema arquitectónico, la condensación era un problema industrial, no un 


problema civil. 


La situación siguió así durante gran parte de la Primera Guerra Mundial, cuando los 
militares crearon entornos más aislados y deshumidificados para el transporte de 
municiones. El primer deshumidificador se construyó para el ejército de los Estados 
Unidos en 1947, siendo más complejo, ya que requería de un mantenimiento con 
productos químicos para mantenerlo limpio de moho y bacterias. Después de la guerra 
los humidificadores y deshumidificadores bajaron sus precios, lo que supuso que el aire 
“mecanizado” ahora se tornaba propiamente “arquitectónico” y, poco a poco, llegó su 
democratización en los hogares, encontrándose con una condensación no vista 
anteriormente, que provocó que en 1949 la Agencia de Vivienda publicase un 
documento relevante para comprender el hecho científico de la humedad en los 


edificios. 
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Mientras ocurría todo esto, la NASA trabajaba en atmosferas respirables en capsulas 


espaciales herméticamente selladas. 


Los arquitectos a partir de los años 60 se enamoraron de las promesas ambientales, 
comenzaron a construir edificios sellados herméticamente. Los museos fueron los 
principales defensores del control atmosférico, llevando a cabo numerosos estudios, 
demostrando que cualquier artefacto era vulnerable si no se protegía del calor y la 
humedad. 

El ICOM, Consejo Internacional de Museos, dedicó un número en ese año donde 
constaban los estándares y normas atmosféricas, dando lugar a maquinaria diseñada 
específicamente para éstos y así controlar las variables de la temperatura, lo más baja 
posible, y la humedad de manera constante. 

Las fluctuaciones de temperatura y humedad provocadas por factores externos como la 
calefacción, cambios estacionales o climáticos, la afluencia de visitantes, etc., son un 
problema importante para los museos. Por ello deben controlar el entorno 24 horas 
durante los 365 días del año, con un funcionamiento constante del sistema de 


humidificación, que debe ser fiable. 


El primer Cubo, “Condensation cube”, se dio cuando la conservación de las instituciones 
y la ingeniería climática iban de la mano. Ciclos naturales de agua y condensación en 
relación con el revestimiento de plástico invisible y herméticamente sellado, oculto a 


la vista en las paredes del museo. 
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Más que una contraposición irónica al entorno, hablamos de una atmósfera climatizada 
y monitorizada de manera continua. En otras palabras, son las máquinas 
constantemente monitoreadas del museo, el humidificador y un deshumidificador, 
trabajando junto con el hidrotermógrafo, las que producen la lluvia constante en forma 


de gotas de agua en el Cubo de Haacke. 


Climate Control | museumpros art services inc. (s. f.). 
https://museumpros.com/project/climate-control/ 


La condensación se visualiza como una especie de móvil perpetuo inducido en 
movimiento por control remoto. Un artificio se contrapone a otro, una Caja contra un 
Cubo, una constante hecha por el hombre contra una ley natural: el ruido blanco de las 


máquinas contra la quietud del agua. 


Ante un fallo de la maquinaria, la condensación no aparecería, y se rompería la 
retroalimentación, siendo así un simple cubo y ya no una “obra de arte”. 
Obra de arte en la que observamos la eficiencia de las máquinas, siendo el Cubo un tipo 
de monitor por derecho propio, siendo irónico que, como ya hemos atisbado, los 
visitantes ponen en peligro esa relación aportando calor y humedad a la habitación, por 


lo que cuanto más valiosos son los objetos, mayores son las restricciones sobre cuántas 
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personas pueden ingresar al espacio del museo. Como visitantes somo un peligro 
potencial la ley de la constancia ambiental, por lo que, si demasiadas personas se paran 
cerca del Cubo, el microclima alrededor del “Condensation cube” será solo una caja de 
plexiglás y se activarían las alarmas ambientales y también curatoriales. Cuestión que 
se amplifica en los cambios de estaciones, teniendo en cuenta los corredores de aire 
interior, frío exteriores y bloqueos de humedades en invierno, etc., que se debe 
considerar para que no afecten elementos de madera, mohos en interiores, corrosión de 
metales, desprendimientos de mampostería, daños varios... Todo puede complicar aún 
más la climatología necesaria y constante, ya que los respiradores del edificio 
mantienen vivo el arte, pero afecta a lo arquitectónico, dicho de otra manera, conservar 
el arte a costa de sacrificar el cuerpo del edificio del museo. 

“Condensation cube”, con sus paredes transparentes que imitan la barrera de vapor en 
las paredes del museo, nos permite ver los procesos que están corroyendo el edifico de 


adentro hacia afuera. 


El museo moderno, tal como lo conocemos hoy, es una "caja refrigerada" que funciona 
como una máquina de exhibición controlada, pero arquitectónicamente autodestructiva. 
Esta paradoja se refleja en El Cubo, una máquina que produce condensación por su 
propia naturaleza y que simboliza la imposibilidad filosófica de la arquitectura. 
Siguiendo a Adorno, una obra de arte existe porque está "herméticamente sellada y 
cerrada”, y a la vez, es capaz de representar el mundo exterior, algo que la arquitectura 
no puede lograr. Cuando está "sellada", la arquitectura se descompone, a diferencia del 


Cubo de Haacke. 
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La diferencia entre la Caja (museo) y el Cubo (obra de arte) es la diferencia entre el 


modernismo y el posmodernismo. 


La actitud modernista hacia la condensación partió para solucionar el problema de 
humedades con el enforque de Keim y sigue siendo así en el museo curatorializado. La 
posición posmodernista acepta el fracaso de la ciencia, incluso la complicidad de la 
ciencia en ese fracaso, mientras lucha por dar sentido a un mundo biocultural más 
complejo. La arquitectura se ha convertido en una estructura biocultural donde las 
piezas comienzan a ser reemplazadas, con una necesidad de un foco aquí, una pared 
reconstruida allí, y las piezas sobrantes terminan pudriéndose en un vertedero y 


activando los agentes de deterioro naturales. 


Hay un elemento redentor en esto, ya que, aunque las máquinas en su eficacia primero 
compensaron y luego crearon una arquitectura ineficaz, el edificio del museo, a 
diferencia de una obra de arte, descubre en el proceso una mortalidad que ya no es 
posible para el arte museológico. Si una obra de arte, incluso una que no muestra nada 
más que condensación, se define como aquello que debe durar, como aquello que debe 
ser protegido tanto del contacto humano como de la naturalidad de las fluctuaciones 
climáticas, la arquitectura es aquello que nunca puede alcanzar tal estatus cultural. La 
condensación aporta a la arquitectura una cualidad vetada al arte, a saber, una muerte 


lenta y, se podría decir, casi natural. 
“Mauerfrass” es la naturaleza imponiendo su presencia sobre lo artificial. El Cubo, a 


pesar de todo, lo revela en el contexto del museo moderno, atrapa los mismos 


mecanismos que desea exponer. Los pone en cuarentena. 
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En general, se podría atribuir a las obras de arte, la importancia potencial de sus 
mensajes culturales y, en concreto, a la arquitectura, su triste y sordo hundimiento en la 


humedad, “Mauerfrass” temporalidad, y en última instancia, irrelevancia. La arquitectura 


es, sin remordimientos, sacando a la luz como un cuerpo enfermo y finalmente 
descartable. Pero cuanto más se establece tal separación entre el arte y la arquitectura, 
más, por supuesto, se derrumba. El Condensation Cube funciona porque explica la salida 
de la naturaleza de sí misma como algo que es a la vez absolutamente natural y 
artificial, y viola la legalidad de la naturaleza, escaneando un pasaje de la naturaleza a 


la sociedad, y viceversa. 


HAACKES CONDENSADO) CUBE, 


A modo de conclusión, este documento, que he adaptado para su comprensión, ha sido 
fundamental para poder no solo entender el proceso de la condensación, sino todo el 
contexto cultural que lo rodea, siendo plenamente consciente de las afectaciones que 


interpela y con un ejercicio de un calado incomparable. 
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AGENDA Y RECURSOS 


0% Tiempo indeterminado. 


Según él mismo indica, le surgen las ideas de manera incontrolada, sin tener ningún 
método de trabajo, “todo pasa por mi cabeza y las piezas encajan”. 

Investiga, se concentra y refina las ideas hasta que hace algo coherente con ellas y van 
tomando forma. 

Este proceso es de tiempo indeterminado, pero teniendo en cuenta lo que conlleva la 
investigación, ya sea propia o ajena, habiendo contratado a alguien para que realice 


sus cálculos, es necesario ocuparse de cuestiones como la siguientes. 


Tiempo indeterminado. 


El cubo es una caja de plexiglás acrílica transparente, herméticamente sellada con 30 
cm. de lado, que contiene aproximadamente 1 cm. de agua. 
La condensación se acumula en las paredes en forma de hilos verticales que se deslizan 
de nuevo hacia la masa de agua, creando así un proceso de condensación; el aire 
contiene una cantidad limitada de vapor de agua y cuando se alcanza su límite o 
también llamado “el punto del rocío”, entra en acción la ley universal que afecta a las 
masas de aire y ocurre la condensación. 
En general, los museos de arte mantienen una temperatura estable entre los 20*C y los 
24*C (un poco más baja en los almacenes). La humedad relativa se controla 
cuidadosamente, manteniéndose idealmente entre el 40% y el 60% para proteger las 
obras de arte. Dado que el plexiglás es un mal aislante térmico, la temperatura del aire 
dentro del cubo de plexiglás tenderá a igualarse con la del exterior, a menos que se 


apliquen medidas adicionales de control climático. 
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Ad 3 25 días 


Conocimiento de la infraestructura física del museo y sus especificaciones. Adquisición 
de documentación, mapas de las zonas aledañas a la exposición, calefacción, etc. 
Cálculos de temperatura, estado y capacidad aproximada de espectadores. Seleccionar 


la sala exacta para la exposición. 


15 días 


Planificación y adquisición de materiales, cálculos y costes. 
[Realizaré un cálculo aproximado que incluiremos entre paréntesis].* 

Lápices, papel y material de oficina. >3 a 50 euros. (Aprox. 25 céntimos de euro). 
Trapos > 4 a 10 euros. (Aprox. 45 céntimos de euro). 

Cinta métrica > 4 a 10 euros. (Aprox. 45 céntimos de euro). 

Guantes de albañil > 3 euros. (Aprox. 20 céntimos de euro). 

Mesa de albañil (o suelo=0) > De 100 a 1000 euros (Aprox. 20 euros). 


5 planchas: 
Obtener dimensiones adecuadas las dimensiones adecuadas. > Hoy 80 y 100 euros. 


(entre 2 y 8 euros) 


E INE - Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). Cálculo de variaciones del Índice de Precios de Consumo. INE. https://www.ine.es/varipc 
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Sierra de calar: 
Cortas las planchas de plástico acrílico en las medidas correctas. 76 x 76 x 76 cm > 


Hoy, de 30 a 100 euros. (Entre 0,75 y 8 euros) 


Adhesivo soldador: 
Unión de plásticos duros y rígidos obtenido del cloruro de vinilo. Pegamento universal 


líquido de resina sintética. > Hoy de 20 euros aprox. (Aprox. 0,25 céntimos.) 


Espátula/s: 


Metal o plásticas. > Hoy de 3 a 10 euros aprox. (Aprox. 0,15 céntimos). 
Columna decorativa 


Pedestal para escultura dependiente de las dimensiones disponible o no en lugar > 


100 a 400 euros. (entre 2 y 8 euros) 
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1310) 


AS 7 días 


Fabricación, testeos y pruebas específicas in situ. 


es 


Tiempo de idea y en planos: no calculable. 
Tiempo real de materialización: 30 días. 
Agua del grifo: 0,20 céntimos a 1 euro. 


Coste aproximado: de 500 a 2000 euros. 


Hans Haacke cree necesario que el público, los votantes, se den cuenta de esas 
interdependencias y para que se planteen alternativas facilitando toda la información 


necesaria para conocer a lo que se exponen. 


Las instalaciones de Haacke se han expuesto en la Documenta de Kassel en más de una 
ocasión y en torno a ellas se han organizado varias retrospectivas, entre las que destacan las 
de la Akademie der Kunste de Berlín (2006) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS) de Madrid (2012). Ha expuesto también en el New Museum of Contemporary Art de 
Nueva York (1986), el Van Abbemuseum de Eindhoven (1979) y el Centro George Pompidou de 
París (1989), entre muchos otros centros. Tiene obra en colecciones como la de la Generali 
Foundation de Viena, el Moderna Museet de Estocolmo, el Centro Georges Pompidou de París, 
la Tate Gallery de Londres, el New Museum of Contemporary Art de Nueva York y el Museu 


d'Art Contermporani de Barcelona (MACBA), entre otros. 
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